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Thyroplastie 

SOUS anesthesie locale 


Incision 


Resection du perichondre 
du cartilage thyroYdien 


Ecoutez les explications 
du Pr Ollivier Laccourreye 

a propos de cette technique proposee 
en cas de paralysie laryngee unilaterale 
(service d’oto-rhino-laryngologie, 
hopital European Georges Pompidou, Paris). 




GMsA nte 


’ Global Media Sante 


TOUS DROITS RESERVES - LA REVUE DU PRATICIEN 








